ye 


we 
peed 


VA St. 


é 
IRDP88-01365R000300310042-7 |. 


sy 
dd. 


DAI 


Approved For Release 2005/61/48't G 


54 


A 


t 


“ws 


re 
SEMAN 


RNR 
: RSS 
REPS RS 
RRC OCD 


SNS 


CEG CI Es 
te LEG 


AN 
SS 
SMMOMOMH QAIQAVQ 


a 


Wot en ne t 
SE SSS 2 

4 

2) 3 


LA RAIA 


Maneater 


ents MeN NASA 


Re SAE 


CIA-RDP88-01365R000300310042-7 


Approved For Release 2005/01/13 


